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Ondermandaatbesluit gemeente Coevorden 2015 van afdeling Beleid en 
Strategie 

Het hoofd van de afdeling Beleid en Strategie heeft op 18 februari 2015 besloten de aan hem gemanda¬ 
teerde bevoegdheden middels ondermandaat te mandateren aan de op de bij zijn besluit behorende 
lijst genoemde medewerkers. 

In deze besluiten zijn de wijzigingen verwerkt die het gevolg zijn van de 4 e wijziging van het Algemeen 
Mandaatbesluit 2010 (gemeenteblad 2014 - 76405). 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en is digitaal te raadplegen op 
http://www.coevorden.nl/bestuur-en-politiek/beleid/beleidsplannen/mandaatbesluit-2010.html. 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij het team Planning & Kwaliteit, telefoon 14 0524. 

Coevorden, 26 februari 2015. 
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